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JAN GELLA 


Fabrykant kapeluszy i Obywatel miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 56, po długiéj a dolegliwéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł d. | Kwietnia 1880 r. 


Pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Znajomych, Przyjaciół 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok w Sobotę dnia 3 b. m. 0 godz. 4 po południu 
z domu pod I. 351 przy ul. Floryańskićj wprost na Cmentarz; oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


we Wtorek dnia 6 b. m. o godzinie 10 w kościele św. Barbary odbyć się mające. 


